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Geripp: Assistent Scherling i n Terrain: Oberlt 
[ Zeichenschlussel 1894 K 2 
GELEET Nach Aufnahme 1879 
Mafsstab. 1:75.000 
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K.u.k. Militärßeoßraphisches Institut. 
Vorvielfáltigung vorbehalten. 


